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و 
1 
ا التفاعلات الكيميائية وتاثيرها علئ وجوت المياة؟ ؟ 1 
اه ل ل ل ل ل ل ل ل ل لك لا لاك ال لاك ال لاف ال لاك ال للا ل لا لاك لاك تتم 3 
٠‏ الماء ضو أحت أهم العناصر التئ يعتمت عليها الكائن الحم علئ كوكب 
الارظ . 
٠‏ وسط اساسف: تتفاعل فية الكائنات الحية يؤثرسلبيا وايجابيا علئ الكائنات 
الحية. 
2 کپ 
n A 2‏ ا mm mm mm a‏ ا 
E‏ 8 
7 8! حصائص المياه: mm‏ 0 


٠‏ يستطيع إذابةه الكثير من المواد الكيميائية. 
٠‏ توجد ثلاث حالات (صلب - سائل - غاز ) بالاضافة ال درجات الحرارة المعروف . 


٠‏ ضرورئ لإستمرار الحياقه عل الارض حيث ان جميع اشكال الحياه بها غشناء 
يفصل الكائن الحم عن بيتته. 


٠‏ يمر العماء من بيئته الع داخل الخلايا الحيه خلال الأغشيه حاملا الموات اللازمه 


لأنتاج الطاقة . 


٠»‏ يساعد الماء فما التخلص من الفضلات الم الخارج. 
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الغلاف المائ ى فم الحالة السائلة. 
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يتميز كوكب الارض عن بقية الكواكب ففئ النظام الشمسى بتواجده فم الحاله 
السائلة حيث تغطم الماء حوالىف 750 من سطح الارض وينقسم إل . 


مياه مالحه : وتوجد بنسبه 7/9١‏ وتوجد فم المحيطات و البحارو البحيرات المالحه 


E Ey‏ ا ا ا 
ب الك ا الاك ال لا الاك الا ال لا س 


مياه عتبهك : وتوجد فم الانضار و البحيرات العتبة والمياه الجوفيه. 


2 


ر 9يمثل الغلاف الجليدما ال 


! المياه المتجمدة فى المناطقف 


1 
١‏ القطبية وقمم الجبال و الانهار 
1 


gı mm ييا ليا لي ليا ل ل يا لس‎ Ey 


تتميزمصربتنوع بيئاتها المائيه الت تشمل نهر النيل , وخليج السويس وخليجح 
العقبة , والبحر الاحمر , و البحر المتوسط والعديد من البحيرات المالحه و 
البحيرات العذخبة. 
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دور المياة فى الطبيعة 


يوجد الماء علف سطح الارض او بالقرب منه فم حاله تغير مستمربين ثلاث حالات 
,يتحرك باستمرار من مكان لاخر خلايا العديد من المسارات المختلفقه والتئ تشكل 


نظام مغلق تقريبا يطلق علية دورة الماء ف الطبيعه أو الدوره الهيدروجينية 


الماء يتحرك بين المحيطات والغلاف الجوى وتعرف دورة المياه: وهو نظام 


مغلق يتحكم فما تغيرات بيولوجية وجيولوجية كبيرة . 


سه اه اكه اك اك كك mmm mS mS‏ لكر م ا n‏ 
EE‏ 


/ 

ش ١‏ ا . 

1 الارض على شكل امطاروثل29 ١‏ | تفاعل مع الملوثات مكون ! 

- ------ سس - - - »| أمطارحامضية تحلل الصخور. ١‏ 

4 مس س لس س سے س أ تس سے کے کے س اده 

و« واي بي يي يي رج ارا يي ل أ لي يي ا لا ع سر ل سي سر سي سي سي حي يي سر ب حو عي ص د ا عر م as‏ 
! مثل النتح فم النبات , و التنفس فم النبات والحيوان , وتسرب الماء ' 
١‏ خلال مسام التربهوالصخور ا 
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التركيب الكميائئ للعاء 249 


٠‏ قطبية الماء (سالبية الكهربية). ٠‏ التحلل العائم (التمية]. ٠‏ التوازن الحمضفى - القاعدقا. 


قطبية الماء (سالبية الكضربية) . 


٠‏ تتميزخره الاكسجين بارتفاع سالبيتها عن ذرة الهيدروجين لذلك 


تنجذب الكترونات الرابطة تجاه ذره الأكسجين مكونه شحنه سالبه . 


جزئيه على ذره الأكسجين وشحنه موجبه جزئيه على ذره 


الهيدروجين وهو ما يعرف ب " قطبيه جزى الماء " 


ارتباط جزيئات الماء بجزيئات الماء الأخرىف 
وتسعمى روابط الهيدروجينية كذلك الارتباط بالجزيتات القطبية للموات 


الأخرى القدرة على إذابه الكثير من الأملاح وتفكيكها إلى أيونات 


متهعدرجه. 
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تعد قابلية جزيئات الماء على تكوين روابط هيدروجينية 
سبب اساسا فما ارتفاع درجة غليان الماء النقف التئ تفل الى ت00 1 
تحت الضغط القوم المعتاد مقارنة بدرجة غليان المواد المتمائلة فف 


التركيب الما كبريتيد الهيدروجين 
مثل : كبريتيد الهيدروجين الذى يغلماعنت 612- e‏ کا 


ا التحلل العانى [التعية). 


توجد نسبة ضثيلة من جزيتات الماء فم صورة : 
١‏ - ايونات هيدوجين موجبة ٣م‏ 

2- آيونات هيدروكسيد سالبة 0۳H‏ 

ونتيجة التفاعلات الكيميائية مع المركبات المختلفة يحدث تحلل مائ لبعض 
الأملاح الموجودة فة المياه الطبيعية . ويؤثر ذلك على توازن هذه الأيونات مما 
يتسبب فئ حموضة أو قاعدية الماء. 

اضافة ملح الطعام 31ل ال الما 120 

يتفكك الملح ال ايون الصوديوم "a‏ وايون الكلوريت 1ن) 


NaCl 0 H,O پڪ ي‎ DE + CI 


(aq) 
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سوه 


التوازن الحمضىئ - القاعدفا. 


تعتمد علئ العلاقة بين تركيز ايونات الهيدروجين ف َه 
-— بی 
الموجبة وايونات الهيدروكسيد السالبة ويتم التعرف 9 ` 2 


عل هذه العلاقة من خلال ما يعرف بالرقم E. at e‏ 


: مخطط يوضح مقياس الرقم الهيدروجينى 
الهيدروجينىئ . (برم) o‏ 


ى الرقم الهيدوجيني (۶۳۸) عرصم همه وه" 
ر هو مقياس يعبرعن حموضة أو قاعدية الماء. 8 
٠١‏ 


ا 

يتراوح فيه (٣م)‏ لهالماء البحارربشكل عام من 1.5 الى لا.8 حسب المنطقة الت يقع 
بها البحر والعوامل النسبية المحيطة به 

(2) الماء العذب [ماء الانهار والبحيرات ) 

تختلف فيه [دام) وتتراوح بشكل طبيعى من 6.5 الئ 8.5 

(3) الماء المقطر 


تبلغ قيمة (٣م)]‏ حوالمة . ١‏ لانها خاليه من من معظم الشوائه رائب والايونات الت 


تساهم فى حموضه أو قاعدية محادر المياه الطبيعية الاخرف: 
علل قيمة ال [ثام]) للماء المقطر 5 ؟ 
لانها خاليه من معطم الشوائب والايونات الت تساهم فم حموضه او قاعدية مصادر 


المياه الطبيعية الاتخرف 
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() المياة الجوفية 
يختلف الرقم الهيدروجينئ من منطقة لاخر لعدة ىف لعدة عوامل همها 
٠‏ الترتيب الصخرللمنطقة 
٠‏ تكوين المياة الجوفية متعادل أو قاعدية 
علل اختلاف قيمة ال [دام) ف المياة الجوفية من منطقة لاخرئ ؟؟ 
وذلك بسبب التعرض ل كربونات الكالسيوم او كربونات الماغنسيوم 
5] السحب 
الرقم الهيدروجينئ [حام] للسحب حمضيا قليلا بشكل عام تتراوح بين 5.لا الئ 5 
علل : يكون الرقم الهيدروجينئ (۸م] للسحب حمضيا قليلاً؟ 


بسبب وجوت غاز تان اكسيد الكربون والغازات الاخرمف الذائبة ف قطرة الماء. 


> 
کے 
59" 


لبجم ”ما 0 


ACIDIC NEUTRAL ALKALINE 
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9 نشاط عملى؛ 
CM‏ 1 ا 0 
قياس اختلاف الرقم الهيدروجينف (٣م)‏ ف عينات مياه مختلفة القياس قيمة الرقم 
الهيدروجينئ لعينات المياء المختلفة (ميناء البحر مياه الأنهار وميناء المتابيع). يمكنك إجراء 
التجربة التالية: 
المواد المطلوبة: 
ا . عينات الميناء مياه البحر. مياه الأنهار ومياه الينابيع) 
2. جهاز قياس الرقم الهيدروجينئ أو شرائط اختيار الرقم الهيدروجينئ 
3. أكواب المعينات 


. الما المقطر التمعايرة]‎ ١ 


ACIDIC NEUTRAL ALKALINE 


إجراءات التجربة : 


. المغايرة قم بمعايرة مقياس الرقم الهيدروجينف وفقا لتعليمات. 


2. الشركة المطنعة باستخدام الماء المقطر. 

3. إعدات العينة قم بترقيم الأكواب حسب نوع بيئة الماء. وضع بكل منها كمية صغيرة من 
هذا النوع. 

لا. الاختيار العمر القطب الكهربائئ الخاص بعلياس الرقم الهيدروجينئ المعايرفئ كل 


عينة وسجل القراءة بمجرد استقرارها 

5. القياس باستخدام شرائط الاختار ف حالة استخدام شرائط الاختبار لم يغمر الشريط فف 
كل عينة لبضع ثوان ثم قارن لونه مقارنة بالمخطط المرفق لتحديدقيمة الرقم 
الهيدروجينئ التقريبية 
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